32. ArithmetiscKe Analyse.                                      81
x= — und   x=Zn.    Bezeichnen  wir   die   mit n Teilpunkten   er-
mittelten Koeffizienten   niit  a«(n)   bzw. 6«(n),   zum Unterschied von den Koeffizienten ax und bK der wirklichen Reihe, so 1st
a;      ......   (99)
(100)
Bezeichnet nun wieder x die Oberwelle, deren Amplitude ge-sucht ist, 1 die beliebigen Werte %, so ist die Gleichung der Kurve, 8. Gl. 87b,
00                                                      CO
y ==2&Asinl#-|-2^ cos/La;.....(101)
i                    i
wobei &0 fortgelassen,   d. h.   ein  reiner Wechselstrom   zugrunde ge-legt ist.
Setzt man diesen Wert von y in Gl. 99 und 100 ein, so erhalt man fur jeden Wert von i in jeder der beiden Gleichungen zwei Reihen von je n Gliedern, die in GL 99 Produkte der Form ent-halten
sinIx sin xx}    coshx sinxx} und in Gl. 100                                                    I.....(102)
sin Ix cos xx,    coslxcosxx J
Diese konnen der Reihe nach ersetzt werden durch
I cos (/I —• x) x — I cos (1 -f- x} x — I sin (1 — K]X-\-\ sin (k -|- x) x und
| sin (1 —x) x -f-1 sin (i -f- «) a? | cos (/I — H) a -f-! cos (Jl -f- x) x.
Ftir jeden Wert von 1 enthalt nun jede der Gl. 99 und 100 vier Reihen von je n Gliedern der zuletztgenannten For men. Diese Glieder stellen n Ordinaten einer Sinuskurve dar, die in gleichem Abstand voneinander auf (A + «) ganze Sinuswellen verteilt liegen. Ihre Summe ist fur die Sinusfunktion stets Null, fiir die Kosinusfunktionen wird sie im allgemeinen Null, auBer bei gewissen Werten von (i + x). Ist namlich (1 + ^)==0, so wird
cos (i + x) x = cos 0 = 1,
Ist ferner   (A^x)   ein Vielfaches   (z)   der Teilungszahl n,  so ist, da
___    2^r n '
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